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PART III 
Irrigation Department 


പുനർ ലേല പരസ്യം 

- ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പങ്കെടുക്കുന്ന 
നമ്പർ ഡി2- 202/ 2009. 

2016 സെപ്റ്റംബർ 26. തിനു മുമ്പ്തന്നെ ലേലത്തിന് നിശ്ചിയിച്ചിട്ടുള്ള മരങ്ങളുടെ 
കല്ലട ജല സേ ച ന പ ധ തിയുടെ വല തു കര 

ഗുണനിലവാരവും അളവുകളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും നേരിൽ 
മെയിൻ കനാൽ ചെ . 64500 മീറ്ററിന് സമീപം ( നൂറനാട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. ലേലത്തിനുശേഷം ഈ വക 
എസ്. ബി . റ്റി. ക്ക് സമീപം ) വീണു കിടക്കുന്നതും അപകടാ 

കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു പരാതിയും തർക്കങ്ങളും 
വസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നതുമായ അക്കേഷ്യാമരങ്ങൾ 17 - 10 -2016 
തിങ്കൾ രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് നൂറനാട് എസ്. ബി. റ്റി. ക്ക് 

പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ലേല സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പുറകിലുള്ള കനാൽ സ്ഥലത്ത് വച്ച് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന - ലേല ത്തി നു മുമ്പുള്ള പ്രവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന അധികാരിയോ 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്. 

കെ . ഐ . പി . ( ആർ. ബി .) സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 26, 
- ഇനം - അക്കേഷ്യാമരങ്ങൾ ( 19 എണ്ണം നിൽക്കുന്നത് 8 
കഷ്ണങ്ങൾ). 

കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. ജലസേചന 

വ കു പ്പിൽ ലേലം സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
ലേലത്തിൽ പങ്കെ ടു ക്കാൻ താൽപ്പര്യ മു ള്ള വർ ടി 
സ്ഥലത്തും സമയത്തും മുൻകൂട്ടി ഹാജരായി 2,300 

നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമാണ്. ലേലം 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവച്ച് ലേലത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളണ്ടതാണ്. നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെതീരുമാനങ്ങൾ അന്തിമമായിരിക്കും. 
ഏറ്റവും കൂടു തൽ തുക വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ലേലം 
താൽക്കാലിക മായി സ്ഥിര പ്പെടുത്തി കൊടു ക്കു ന്നതും എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
ടിയാൾ മുഴു വൻ തുകയും നികുതികളും ഉടൻ തന്നെ 

കാര്യാലയം, കെ . ഐ . പി . (എൽ. ബി. 
കെട്ടി വെച്ച് ആ ഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് 

ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 5, 
അനുസരിച്ച് കനാലിനോ മറ്റു മരങ്ങൾക്കോ നാശം കൂടാതെ 

- ( ഒപ്പ്) 
മാറ്റേണ്ടതുമാണ്. 

കൊല്ലം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


ര ജി സ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖ ന മാത്രമേ ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
തപാൽ മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ജലസേചന 
വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. പെർഫോർമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി 
ഉൾപ്പെടെ കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യ വ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


( പോസ്റ്റൽ ടെണ്ടർ) 
നമ്പർ ഡി . ബി . ടി .ആർ. 2015. 

2016 സെപ്റ്റംബർ 8. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കൽപ്പറ്റ ജലസേചന വിഭാഗം 
കാരാപ്പുഴ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പി. ഡബ്ല . ഡി. 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അർഹതപ്പെട്ട 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ത പാൽ കാല താമ സ ങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്ത ര വാദി 
ആകുന്നതല്ല . 


- No. DB / TR /2015. 

- 8th September 2016. 
The Executive Engineer , Karapuzha Project Division , 
Kalpetta invites competitive tenders for and on behalf of 
the Governor of Kerala in sealed covers superscribing the 
name of work and name of contractor from the qualified 
registered contractors of Kerala PWD and Irrigation for 
the work detailed below . 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ടി . 


EMD 


- 1 


Name of Work and 

Estimate P. A . C . 


No. 


കാരാപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി- കാരാപ്പുഴ 
ഡാം സൈറ്റ്- വാഴ വറ്റ സ്പിൽവേയിൽ 
സ് (ടീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാ പി ക്കു ന്ന ത് - 
- 2 ലക്ഷം 


1 


KRP _ Providing Street 
Spillway in Dam at 
~ 2,00 ,000 


Lighting in 
Vazhavatta 


5 ,000 


5 ,000 


3 


കാരാപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി - കാരാപ്പുഴ 

പാജക്ട് ഡാം സൈറ്റ്- വാഴ വറ്റയിൽ 
കൺട്രോൾ റൂം വൈദ്യുതീകരണവും ഡീസൽ 
ജന റേറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവർത്തിയും - 
- 2 ലക്ഷം 

5 , 000 
കാരാപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി- -ഡാംസൈറ്റ് 
വാഴവറ്റയിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗ്യാലറിയിൽ 
ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തി - 2 ലക്ഷം 5,000 
കാരാപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി- -ഡാംസൈറ്റ് 
സ്പിൽവേ റേഡിയൽ ഗേറ്റിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി - 2 ലക്ഷം 5,000 
കാരാപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി- മെയിൻ 
പാ ന ൽ ബാർ ഡും സർവ്വീസ് പാനൽ 
ബോർഡും സ്ഥാപിക്കുകയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി 
ബോർഡിന്റെ സർവ്വീസ് കണക്ഷൻനൽകുന്ന 
തുമായ പ്രവർത്തി - 2 ലക്ഷം 

5, 000 


2 KRP — Electrification of Control Room and 

Commissioning of Diesel Generator set in 
Dam at Vazhavatta - " 2,00,000 

5,000 
KRP — Electrification of Inspection Gallery 
in Dam at Vazhavatta - 2, 00, 000 

5,000 
4 KRP — Providing Electrical connection of 

Spillway Radial Gates in Dam at 
Vazhavatta - 2 ,00,000 

- 5, 000 
5 KRP — Providing KSEB service connection 

in Dam site at Karapuzha - Installation 
of Main Panel - 2,00, 000 

- 5, 000 
Cost of tender documents - 500 + VAT. 
Class of eligible contractor — “ C ” and above . 
Period of completion - One month . 

Tender forms and other particulars can be had from 
the office of the undersigned during working days 
10 a . m . to 1 p . m . from 3 - 10 - 2016 to 5 -10 -2016 . Tender 
will be received upto 17 - 10 - 2016 at 4 p . m . by registered 
post only. This Department will not be responsible for any 
postal delay. The tender submitted through courier service 
will not be considered . 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 500 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത “ സി യും ഉപരിയും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 1 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
3 - 10 - 2016 മുതൽ 5 - 10 - 2016 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
രാവിലെ 10 മണിമുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

പൂരി പ്പിച്ച ദർ ഘാ സ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 17 - 10 - 2016 - ന് 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 200 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ മാതൃകാ 
ഫോറത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക 
കരാർ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


The tenderers have to execute a preliminary 
agreement in specified forms in Stamp Paper worth 

200 on behalf of Governor of Kerala along with the 
- tender. The tenderers are liable to remit 1 % of the total 

cost of work to the Kerala Construction Labourers 
Welfare Fund as per the Act. 
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All the tenders received within the stipulated time 
will be opened on 17 - 10 - 2016 at 4 . 30 p . m . by the 
undersigned or any other authorized officer in the 
presence of tenderers who wish to attend . If the date 
happended to be a holiday, the tenders will be received 
and opened on the succeeding working day at the time 
as specified above . 


All the conditions prevailing in the Irrigation 
Department related to the tenders including performance 
guarantee are applicable to this tender also . 


Office of the Executive Engineer, 
Karapuzha Project Division , 
Kalpetta . 


( Sd.) 
Executive Engineer. 
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